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はじめに 

本書は、富士通 PC サーバ PRIMERGY に Windows Small Business Server 2008 を構築する手順を 
紹介します 。 Windows Small Business Server 2008 を導入することで、一般的に業務で必要とされる認 
証基盤や情報共有インフラ ( メールザーパ、社内 Web サイト、共有フォルダ)を迅速かつ安価に構築で 
きます。 


※Windows Small Business Server 2008 のサポート機種、留意事項については、以下の情報を參照 
してください。 

■ Microsoft ⑰ Windows Server® 2008 の動作確認情報 

http:// pnmeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/ 

■ Microsoft ⑰ Windows Server® 2008 SP2 の動作確認情報 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/ 2008— sp2/ 

- システム構成図 ( 価格表）「サボート OS 」 參照 
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/system.htnnl 


本書では、以下の略称を使用することがあります。 



正式名称 

略称 

製品名 

Microsoft ⑰ Windows Server ⑰2008 

Windows Server 2008 


Microsoft ⑰ Windows ⑰ Small Business Server 

Windows Small Business 


2008 

Server 2008 


Microsoft ⑰ Windows® XP 

Windows XP 


Microsoft® Windows Vista® 

Windows Vista 


Microsoft® Exchange Server 2007 

Exchange Server 2007 


Microsoft ⑰ SQL Server™ 2008 Standard for 

SQL Server 2008 Standard 


Small Business 

for Small Business 

サービス 

Microsoft ⑰ Windows® SharePoint® Services 

Windows SharePoint Services 


Microsoft ⑰ Windows Server® Update Services 

WSUS 

ドメイン 

ドメイン コントローラ 

DC 


Active Directory® 

AD 


Microsoft® Windows Server® 2008 Active 
Directory ® のドメイン 

Windows Server 2008 ドメイン 


Microsoft® Windows® Small Business Server 

Windows Small Business 


2008 Active Directory ® のドメイン 

Server 2008 ドメイン 


• 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。 

• 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害に 
ついては、当社はその責を負いません。 

• 無断転載を禁じます。 


Microsoft, Windows, Windows server, Windows Vista, ^narePoint, Active Directory, oQL server, Forefront 
Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 
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1 Windows Small Business Server 2008 とは？ 


Windows Small Business Server 200 8 は、中小規模の環境で 「 PG のネットワーク管理」を始める場 
合に必要なミドルウェアをパッケージングし、導入 ■ 運用の簡素化を可能としたサーバ OS です。 OS の 
インストール完了後に簡単なセットアップを行うだけで、認証基盤やメール、セキュリティパッチ管理な 
ど、運用に必要なサーバ機能をすぐに利用できます 。 Windows Small Business Server 2008 は主に以 
下の特徴を持っています。 

I -Windows Server 2008 Standard を基盤とした OS 

■75 台までの PC をネットワーク管理する中小規模の環境向け 
■ 独自の管理コンソ_ルによって運用管理を効率化 


1.1 Windows Server 2008 Standard を基盤とした OS 

Windows Server 2008 Standard の テクノロジー を利用して、 IT インフラ基盤が構築されます 。 AD 
を利用したドメイン認証基盤やファイルサーバの構築、さらに Windows サーババックアップによる障 
害対策などが可能です。 

さらに 、 Windows Server 2008 での導入に実績がある Exchange Server 2007 、 WSUS、Windows 
SharePoint Services などの製品が含まれており、安心して利用いただけます。 

1.2 75台までの PC をネットワーク管理する中小規模の環境向け 

Windows Small Business Server 200 8 は、最大 75 クライアントで利用するように設計されていま 
す。シングルドメイン構成での運用のみサポートするため拡張性はありませんが、インストール後 
にほとんどの設定が完了しているため、設計 ■ 構築に工数がかからず、早期に IT インフラを立ち上 
げることができます。 

1.3 独自の管理コンソールによって運用管理を効率化 

Windows Small Business Server 2008 独自の管理コンソール 「Windows SBS Console 」 を利用して 
効率よく運用管理が行えます 。 Windows SBS Console では、ドメインのアカウント管理、共有フオル 
ダ管理、パッチ適用監視など、多くの運用管理作業を 1 つのコンソールから行えます。 



図 1 Windows SBS Console 画面 
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2 Windows Small Business Server 2008 で提供される機能 

Windows Small Business Server 2008 には、以下の機能が含まれます。 


メールサーバ盤能 


(Exchange Server 2007) 

セキュリティパッチ管理 

(WSUS) 




社内ポータル 

(Windows SharePoint Services) 




SBS 2008 サーバ 


ファイ」し共有、リソース共有 


% 


クライアント PC 


■ 


AD によ5アカウント管理 


共ルダ^!^夕 


ユーザ 


AD ドメ心 

図 2 Windows Small Business Server 2008 に含まれる機能 


※Windows Small Business Server 2008 Premium では、上記に加えて以下の機能が提供されま 
す。 

■ SQL Server 2008 Standard for Small Business 


■^120 日間評価版として、以下の機能が提供されます。 

■ Microsoft® Forefront™ security for Exchange server 
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3 構築手順 

本章では 、 Windows Small Business Server 2008 のインストールから初期設定までの手順を紹介し 
ます。 


3.1 システム要件の確認 

構築を行う前に、表 1 のシステム要件を満たすことを確認してください。 


表 1 Windows Small Business Server 2008 システム要件 



Standard サ _ パ / Premium 1 台 
目サーバ 

Premium2 台目サーバ 

CPU 

Intel Xeon/Pentium/Geleron ファミリまたは、互換性のあるプロセツ 
サを推奨 (2GHz 以上推奨） 

メモリ 

最小 : 4GB 
最大 : 32GB 

推奨 : 2GB 以上 

(32-bit の場合、最大 4GB) 

(64-bit の場合、最大 32GB) 

ハードディスク容量 

60GB 以上 

最小： 10GB 
推奨 : 40GB 

DVD ドライブ 

1 台 

ネットワークアダプタ 

10/100 イーサーネットアダプタ （ 1 台） 

モニタ、 ビデオアダプタ 

Super VGA(SVGA) モニタ 

800 x 600 以上のビデオアダプタ 

ネットワークデバイス 

IPv4NAT または IPv6 をサボートするルーター （ 1 台） 

オプショナルネットワーク 
デバイス 

インターネットザービスプロバイダに要求されるデバイス。クライア 
ントコンピュータ。 

(Windows XP Professional(SP2 ) または Windows Vista 推奨。） 

口ーカルネットワークに接続するスイッチ。 （ 1 台以上） 

サボートするクライアント 
OS 

Windows XP Professional Edition SP2 以降 

Windows Vista Enterprise、Ultimate 

Windows Mobile 5.0 以降 


f#f0tNT!7 

※ プロセッサ、メモリ、ハードディスク容量がシステム要件を満たさない場合、インストールが中 
断します。 

※ バックアップは Windows Server バックアップで取得します。システムが使用するハ_ドディスク 
とは別に、バックアップ用のハードディスクを用意する必要があります。 
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3.2 構胃築の流れ 

富士通 PC サーバ PRIMERGY に 、 Windows Small Business Server 2008 Standard 、 または 
Premium を構築するまでの流れを紹介します。 


Windows Small Business 
_ Server 2008 Standard _ 


Windows Small Business 
Server 2008 Premium 



Excha nge Se rve r 2 〇〇 7 
WSUS 

Windows Share Point Services 


1 台目サーバ 



■ Exchange Server 2007 
■WSUS 

■ Windows Share Point Services 


2 台目サーバ 



SQL Server 2008 Standard 
forSmall business 


図 3 Standard 、 Premium のサーバ構成 


Windows Small Business Server 2008 Standard は 1 台のサーバ 、 Premium は 2 台のサーバで構成 
されます。 Standard のサーバと Premium の 1 台目サーバの役割は同等であり、構築手順も同じです 0 
Premium を構築する場合は、 Standard と同様の手順で 1 台目サーバを構築し、その後 2 台目サーバ 
を構築します。 

図 4 に Windows Small Business Server 2008 構築の流れを示します。 
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Windows Small Business 
Server 2008 Standard 


1 台目サーバ 


Windows Small Business Server 2008 Standard 
のインストール (3.41 章） 


\ ノ 


ネットワーク設定 (3_4.2 章) 


ノ 


富士通標準添付ソフトのインストール 
(3.4.3*) 


定期バックアップの設定 (3.4.4 章） 


Windows small Business 
Server 2008 Premium 


s 


2 台目サーバ 


XStandard と同様の丰順で 1 台目 
サーバ構築した後、 2 合日サーバを構築 


Windows Sender 2008 Standard 
のインストール (3.5.1 章） 


ネットワーク設定 (3.5.2 章） 


コンピュータ名の変更 (3.5.3 章） 


\ ノ 


富士通標準添付ソフトのインストール (3.5.4 章） 




Windows Small Business berver 2008h^ 
の参加 (3.5.5 章） 


オブシヨン 


SQL Server 2008 Standard for Small Business 
の インストール (3.5.6 章） 


図 4 Windows Small Business Server 2008 構築の流れ 


各手順の詳細は、対応する章を參照してください。 
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3.3 構築環焉 

本書では、以下の環境を構築する手順を紹介します。 


Windows Small Business server 
_ 2008 Standard の極成 _ 


Windows ^mall Business Server 

2008 Premium(DMM 


Windows Small Business Server 2008 


■Exchange Server 2007 
■WSUS 

■Windows SharePoint Services 



Windows Server 2008 Standard 



■SQL Server 2008 Standard 
for Small Business 


•- 




Windows S 巳 S ドメイン名 : fujitsu.local 


jH C User1 Jm V 

^^ ^— J 


Fujitsu ( 富士通太郎） 

^ ■■■ドメイン 管理者 

Windows XP 

図 5 Windows Small Business Server 2008 構築環境 


User2 


Windows Vista 


■ Windows Small Business Server 2008 


項目 

値 

サーバ名 

SBS 2008-01 

p アドレス 

192.168 .1.10 

サブネットマスク 

255.255 .255.0 

DNS 

192.168 .1.10 


■ Windows Server 2008 Standard 


項目 

値 

サーバ名 

SBS2008-02 

P アドレス 

192.168 .1.20 

サブネットマスク 

255.255 .255.0 

DNS 

192.168 .1.10 


■ Windows XP ( クライアント） _Windows Vista ( クライアント ) 


項目 

値 

サーバ名 

Vista-01 

P アドレス 

192.168 .1.120 

サブネットマスク 

255.255 .255.0 

DNS 

192.168 .1.10 


項目 

値 

サーバ名 

XP-01 

P アドレス 

192.168 .1.110 

サブネットマスク 

255.255 .255.0 

DNS 

192.168 .1.10 
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3.4 Windows Small Business Server 2008 Standard の構築 

Windows Small Business Server 2008 Standard は 、 「Exchange Server 2007 」、 「 WSUS 」、 
「Windows SharePoint Services 」 など主な機能が OS のインストールと同時にインストールされます。 
これらの機能を別途インストールする必要はありません。 

OS のインストール後にネットワーク設定、バックアップ設定、さらにサーバの信頼性向上のため、 
富士通 PC サーバ PRIMERGY 添付ソフトのインストールを行うことで Windows Small Business 
Server 2008 Standard の構築が完了します。 

※ 富士通 PC サーバ PRIMERGY 添付ソフトは、手動インストールする必要があります。添付ソフ 
卜の一括インストールソフト 「PowerUp Gear 」 は使用できません。 

3.4.1 Windows Small Business Server 2008 Standard のインストール 

Windows Small Business Server 2008 のインストール DVD Disci を利用してインストールを開 
始します。インストール時に「ザーパ名」、「ドメイン名」の入力が必要であり、これらの情報はイン 
ストール後に変更できません。インストール開始前に入力する名前を決定しておくことをお勧め 
します。 


# 本手順は SBS2008-01 で行います。 • 所要時間は約 100 分です。 

※ 目安として、インストール開始約 5 分後と 30 分後に手動で情報を入力する必要があります。 
約 5 分後 ■■■■ 手順 5 〜手順 12 
約 30 分後 ■■■■ 手順 17 〜手順 28 


1 サーバの電源を ON にします。 


2 DVD ドライブに Windows Small Business Server 2008 のインス!ル DVD Disci を挿入 


します。 
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5 「 Windows のインスト _ ル」画面が表示 
されます。 

「次へ」をクリックします。 




「インストールするドライバを選択してく 
ださい。」画面と「ドライバの読み込み」 
画面が表示されます。「ドライバの読み 
込み」画面の 「 OK 」 をクリックします。 
※機種によってはこの画面が表示され 
ず、手順 10 に進む場合があります。 
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「フォルダの參照」画面が表示されま 
す。 DVD ドライブのドライバが格納され 
ているフォルダを選択します。 「 OK 」 をク 
リックします。 

※ あらかじめフロッピ _ ディスクまたは、 

リムーバブルディスクにコピーした DVD 
ドライブのドライバを選択します。 

※ 〇ソ〇ドライブのドライバは、「アレイコ 
ント ロー ラドキュメント & ツール CD 」 の 
「 CDROOT 」 - 「 Drivers 」 - 「 MegaSR 」- 



「 W2K8x64 」 フォルダに格納されていま 


す。「アレイコントローラドキュメント& 
ツール CD」 は、以下 URL よりダウン 
口ード可能です。 


http://pnmeserver.fujitsu.com/primergy 

/downloads/ 


「インストールするドライバを選択してく 
ださい。」画面で DVD ドライブのドライノく 
を選択します。「次へ」をクリックします。 



「ライセンス認証のためのプロダクト 
キーの入力」画面が表示されます。「プ 
ロダクトキー」にプロダクトキーを入力 
します。 

「次へ」をクリックします。 
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11 


「ライセンス条項をお読みください。」画 
面が表示されます。「条項に同意しま 
す」にチェックを入れます。 

「次へ」をクリックします。 




13 


「 Windows のインストール場所を選択し 
てください。」画面が表示されます。 
「新規」をクリックします。 



14 


「サイズ」に Windows Small Business 
Server 2008 をインス!ルするパーテイ 
シヨンのサイズを入力します。 

「適用」をクリックします。 

^Windows Small Business Server 2008 
のハードディスク必要最小容量は 
60GB(61440MB) 以上です。 

※Service Pack 適用などによる将来的 
なディスク容量肥大を見越してサイズを 
決定してください。 
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「 Windows のインストール中…」画面が表 
示されます。 


「続行するために、 Windows を再起動す 
る必要があります。」画面が表示されま 
す。 

「今すぐ再起動する」をクリックします。 

※ 「今すぐ再起動する」をクリックしない 
場合、 10 秒後に白動で再起動します。 
※起動時はハードディスクから起動しま 
す。 _ 

「 Windows のインストール中…」画面が表 
示されます。 
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19 サーバが再起動します。 

※起動時はハードディスクから起動しま 
す 0 



21 


「クロックとタイムゾーン設定の確認」画 
面が表示されます。 

「日付と時刻を開いて、クロックとタイム 
ゾーン設定を確認する」をクリックしま 
す 0 
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23 


「日付と時刻を設定できます。」画面が 
表示されます。日付と時刻をそれぞれ 
設定します。 

「 OK 」 をクリックします。 



24 


「 OK 」 をクリックします。 



25 


「クロックとタイムゾーン設定の確認」画 
面で「次へ」をクリックします。 



26 


「重要な更新プログラムの入手」画面が 
表示されます。 

「オンラインで最新のインストールの更 
新プログラムを入手する ( 推奨)」をクリッ 
クします。 
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29 


「サーバーとネットワークのカスタマイ 
ズ」画面が表示されます。 r サ _ バ _ 
名」、「内部ドメイン名」を入力します。 
※ インストール完了後、上記の情報は 
変更できません。 

「次へ」をクリックします。 



30 


「ネットワーク管理者アカウントの追加」 
画面が表示されます。「名」、「姓」、「管 
理者ユ _ ザ _ 名」、「管理者パスワー 
ド」、「管理者パスワードの確認」を入力 
します。 

「次へ」をクリックします。 



cP 


- 19 - 


Copyright FUJITSU LIMITED 2009 





























































Fujfrsu 

Windows Small Business Server 2008 導入ガイド 


31 


「セキュリティサービスのインストール」 
画面が表示されます。以下の製品名の 
チェックボックスにチェックを入れると、 
120 日間の評価版を使用できます。 

■ Microsoft Foretront Security for 
Exchange Server 
「次へ」をクリックします。 

※ 富士通では、上記製品をサポートし 
ません。 



32 「これが必要となるすべての情報です」 
画面が表示されます。 

「次へ」をクリックします。 
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36 


サーバが 再起動します。 

※起動時はハードディスクから起動しま 
す 0 




【参考情報】 

インストール過程で問題があった場合 
は、右の画面が表示されます。 

「インストールに関する問題を表示す 
る」をクリックして、表示される問題を確 
認してください。 
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※インターネットに接続していない場合 
は、更新プログラムがインストールでき 
なかった旨の エラー が表示されることが 
あります。インスト _ ル完了後にイン 
夕ーネットに接続し、更新プログラムを 
取得 / 適用すれば問題ありません。 



.•㈣ 


※Windows Small Business Server 2008 インス ! ル後に、以下 URL で紹介されているイベン 


卜が発生する場合があります。 

■ マイクロソフト社 「Windows SBS 2008 Known Post Installation Event Errors 」 ( 英語 ) 


http://support.microsoft.com/kb/957713/en-us 


以上で 、 Windows Small Business Server 2008 Standard のインストールが完了します。 
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3.4.2 ネットワーク設定 


Windows Small Business Server 200 8 は、インストール時にルータなどのネットワーク構成を検 
出して、自動的に静的 IP アドレスと優先 DNS が設定されます。 

また 、 Windows Small Business Server 2008には、インターネット接続を前提とした機能が多く 
含まれます。お客様の導入環境に合わせてインターネット接続を設定してください。インターネッ 
卜接続の設定は 、 Windows SBS Console の「ホーム」タブ-「インターネットへの接続」をクリックす 
ると、「インターネットへの接続」ウィザードが開始します。 

※自動的に設定された静的 IP アドレスも、「インターネットへの接続」ウィザードで変更できます。 


， Ig^ ^——- ■il 

, — 眉 MllWg ——— 




i - ブ -. コンビ ««« 
❼ 事ットフ■ク上〇ピユ 

- — 




!L 6 ST TS r r •併ユリティ 

41 更新ブ〇クラム 
^ バックアップ 
顯 その他のアラート 


Windows SBS Console の 
「インターネットへの接続」 
をクリック 




■ ‘ インタ - ネ >'' へ c««s 

. ノ： - クープ .. 1子 ._ 

• e 霜て？ ¢ 12 , 着の 



姐める n 1C 

こイ年，トフ■ク芭イン5■字 y bZ ^ mVEMT , 


• ル■眘内 tf イ ン眘画 :?1イスの p P ドレX 

* .1 孕-の〇ク•巧ン1_は.. iW ル—夕_の醒遽奔の F 字 i 鼻ン h ^ ER ^ m ^ lET , 


インタ ダ 

© t： ■パレ■夕-の饥 ，■いヲ•が fL》7m •雀 

ふ 至9ィサ h ■は-ぐ>9み。; ■ ，球托芭テスト LIT. iffir \Arn^m へ遇¢5 r^ZC^ 
的囂罝ん- 


1 _ 

「インターネットへの接続」 


ウィザードが開始します。 


図6インタ _ ネットへの接続設定 

3.4.3 富士通標準添付ソフトのインストール 

サーバの信頼性向上のために、富士通標準添付ソフトを手動でインストールします。富士通 
標準添付ソフトのインストール手順は Windows Server 2008と同様ですが、”高信頼ツールの一 
括導入” ツール 「PowerUp Gear 」 はサボートされておりません。富士通添付ソフトに含まれる各 
ツールを個別にインストールする必要があります。 

インストールの詳細な手順は以下 URL を参照してください。 

■ PRIMERGY サーバ本体のマニュアルー覧 

http :// primeserver . fujitsu . com / primergy / manual / 

— ご使用の機種(発表時期)をクリックします。 

—「ソフトウェアガイド」または「ユーザーズガイド」を参照してください。 

また、以下のツールについては、追加の留意事項■インストール手順があります。 
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[ServerView Console、ServerView Agent ] 

ServerView Console のインストール及びアンインストールを行う際には、レジストリに以下 
のキーを設定してください。設定を有効にするには、システムの再起動が必要です。 

■ キ ー ： HKEY _ LOCAL _ MACHINE ¥ SYSTEM ¥ CurrentControlSet ¥ Control¥FileSystem 
■値の名前： NtfsDisable 8 dot 3 NameCreation 
■値の種類: REG.DWORD 
■値のデータ: 0 

※ S e r Ver Vi e w の版数が 4.80. xx 以降の場合、レジストリ変更のメッセージが表示されます。 
※ServerView Console のインストール完了後、及びアンインストール完了後は、値のデータ 
を〃1〃に戻すことができます 0 

※レジストリを誤って変更すると、深刻な問題が発生することがあります。レジストリを編集 
する際には十分に注意してください。万一に備えて、編集の前にレジストリをバックアップ 
しておくと、問題が発生した場合にレジストリを復元することができます。 


【ServerView RAID ] 

ServerView RAID のインストールを行う際は、 UAC(User Access Control ) を無効にする必 
要があります。 UAC を無効にする手順については以下 URL を參照してください。 

■マイクロソフト社 「User Account Control Step - by-Step Guide 」 (英語） 
http :// technet . microsoft . com / en - us / library / cc 709691 .aspx 


【 Intel ® PROSet 】 

「チーム化（チーミング）」、 「 VLAN 」 構成はサポートしません。 
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1 「スタート」—^「管理ツール」— 「Windows 
SBS Console 」 をクリックします。 


「Windows SBS Console 」 画面が表示さ 
れます。「バックアップおよびサーバー 
記憶域」タブをクリックします。「バック 
アップ」タブを開き、右ペインの「ザー 
バーバックアップの構成」をクリックしま 
す0 



夢 saaoowi 橇着 crmst • 驀 ss - スケ 5:- ル en で 

1 1 

一賞のォプタニク，！■朽ンて.そ«^ブ5:クトこ鬌 ■づけられタスクン 


「データを読み込み中です。お待ちくだ 
さい…」画面が表示されます。 


サーバーパ^?アウブの«成 


データを読み込み中です。 to 待ちくださ tv — 


飄鎌麵 


FUJITSU 
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3.4.4 定期バックアップの設定 

Windows SBS Console のウイザードを使用して 、 Windows Small Business Server 2008を定期 
的にバックアップする設定を行います。 

#本手順は SBS 2008-01 で行います。籲所要時間は約5分です。 
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「作業の開始」画面が表示されます。 
「次へ」をクリックします。 


«蘇の ns 始 

ウィプード C*. サーパーパ以クアプ CDt iJ ト ア切プ^ケジユレいしま T . 
ワィ，•ドでは- 次の aci ^ JS 芏よラ i ： 茁の en 承 t . 

• 八 ‘ y クプ任鼉し rc だ^い_ 

- ：■- ―さ ft ' ..クフ..ブ T 兰ぐ..子 1 ,二ち ITT 六.」：_ A 泛バックアップ TWW* 

« , -7 . • ,，- 1 ■：=:». 

rjL.-Aytkj'^ ^ ド5イ1 .. 

... クド云ィ.ごとし; 11. 

ビニ迂 3t フ，イトで WS で S 承 T. 


サパデ令のパア■ダブの ITWW 


IT 次へ fffl ■ キ打ン a ル 


「バックアップ先の指定」画面が表示さ 
れます。バックアップの格納先のディス 
クドライブにチェックを入れます。 

「次へ」をクリックします。 

※内部ディスクにバックアップを格納す 
る場合は、「すべての有効な内部および 
外部/《ックアップ先を表示する」にチェッ 
クを入れます。 




バッウアップ先 tm 淀 


^ {淡?澴瓣部溫ぼ溫滅氣 

1 -ノうに Te と.外桁ディスウトライ，®づ亏の j フ: N03^i、-*e てき•至ち 


■ bd . ■ 


T , ；■.■ '： ' : ： - : ； -. ii JE 


■¢7 T \T^,W^ W 1 W '.■パ -F , ブ 


} [ック r ップ先互遷奴 T_B た® irfflK して E dCt 


ll 1 レ— 


「パ'ックアップ先ドライブのラベル」画面 
が表示されます。ディスクのラベルを入 
力します。 

「次へ」をクリックします。 


バックアップ m ドライプのラぺ j し 

毀釕 S 群㉝战㈡ 招放ぼ把 Ts:: 






f 仰 1 妨ぺル 


I p=K7 1 m-yW^7 


} C 少ク W プ先ドヲイブレ付 tJT ® ことが A_ な■甶 

茂5撕 |[ ；>：-\! M：p I 一丰レ| 


「バックアップするドライブの選択」画面 
が表示されます。バックアップするドライ 
ブにチェックを入れます。 

「次へ」をクリックします。 


パックアップす晏イブ〇遵极 
バ令ク p， プ7 〇卜彐イブ tffls ur< い 


バ少 ^ P-v j 4 心必薯が拓〇石の 


IS 細 I 


CP 
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「バックアップスケジュールの指定」画 
面が表示されます。バックアップスケ 
ジュールを選択します。 

「次へ」をクリックします。 

※既定では、1日2回 (17:00 と 23:00) の 
バックアップが設定されています。 


パンクアップスクジユ - JUT^luS 

尹•夕笼ノアップすそ®彎閎更パックアップズクタ;!，レに iWS レてく巧3 
い. 1 ； l : L * SS 0( J ^ i :. ii 心 7. i ■ブ來ズケ-しュ ■jLnlit 丰す. 


-Jts クアタ:？スケジユール 

101 Em 
iB 2 Em 

カスタム M 



/ 1 ックアップの A クタ 3 — JMZO いて SWT S ぺ ， ct 


| «；AINl j | 」 


「バックアップの詳細の確認」画面が表 
示されます。 

「構成」をクリックします。 


パックアップの鮮粕の確認 

以下®バゲクアップスケタュール您作成レ PT : 

/ W クアブ先： S ド 5 イブ 1 のパ！^クア W フ I ディスク I ] 


パがグ ^ i- プ自： dbDC：l 


.. -7 .■-, ，- ニー . r :: 

IbI^I U 撕 


I # oe 』 レ 


「選択したディスクドライブをフォーマッ 
卜します。」画面が表示されます。 

「はい」をクリックします。 


サーバーパ W ア9ブの格成 


M 


通 1R したディスクドライブをフォーマットします0 

読行すると、ディスクドライプの t ベてのデータが失われます。ま 
た、 ■% りアップを格吶するためだけ[こディスクドライブを使用する 
ことができます。続行しま t か？ 


[ itUY) l |_ いいえ ( N ) 」 


11 


「サーバーバックアップを構成中」画面 
が表示されます。 
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12 

「サーバーバックアップが構成されまし 

た」画面が表示されます。 

「完了」をクリックします。 



サー パーパック アップが 明 成きれました 

サ> パ-亨 S •バ少クブ芩ズグタ a 作座 UI US* 

スケジユ ー j レ: ariTtii 初忠バ屮クアッブ is ■姐邮 i 7 M : Effw.if. サーバ ー e バ少ウ 
プテ v ス々ぽ*#1»慕れて t ff 在い • 




| ST(Ft | 






以上で、バックアップの設定が完了します。 


以上で 、 Windows Small Business Server 2008 Standard の構築が完了します 0 
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3.b Windows Small Business berver 2008 Premium の構築 

Windows Small Business Server 2008 Premium を構築する場合、まず 「3.3 章 Windows Small 
Business Server 2008 Standard の構築」と同じ手順で 1 台目サーバを構築します。1台目サーバ構 
築後、以下の手順で2台目サーバを構築します。 

3.5.1 Widows Server 2008 Standard のインストール 

Windows Small Business Server 200 8 の 2 台目サーバには 、 Windows Server 2008 Standard 
をインストールします。 32- bit または、 64- bit のどちらかを選択してインストールします。 


>本手順は SBS 2008-02 で行います。籲所要時間は約40分です。 


サーバの電源を ON にします。 


DVD ドライブに Windows Small Business Server 2008のインストールディスクを挿入しま 
す。 

※32 -bit OS をインス!ルする場合はインス!ル Disc 3 を、 64 -bit OS をインス!ル 
する場合はインスト ル Disc 4 を使用します。 


rSystem Console 」 画面が表示されま 
す 0 


: cwrdvhl I'JUry-ZXWU Fho 
ZV/j-Zmi FuJ 
(. 41¢ Hi 




「 Press any key to boot from CD or 
DVD .」 画面が表示されます。キーボード 
の任意のキーを押下します。 
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rWindows のインストール」画面が表示 
されます。「次へ」をクリックします。 

以降の手順は Windows Server 2008と 
同様です。 

セットアップ画面に従って、インストール 
作業を続行してください。 



以上で、 Windows Server 2008 Standard のインストールが完了します。 


3.5.2 ネットワーク設定 

Windows Server 2008インストール直後は、動的に IP アドレスを取得するように設定されて 
います。必要に応じて IP アドレスの設定を行ってください。 


#本手順は SBS 2008-02 で行います。•所要時間は約5分です。 


2 


「通知領域」—「ネットワーク」アイコンを 
クリックします。「ネットワークと共有セン 
夕一」をクリックします。 


「ネットワークと共有センター」画面が表 
示されます。左ペインの「ネットワーク接 
続の管理」をクリックします。 
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「ネットワ_ク接続」画面が表示されま 
す。ネットワークアイコンを右クリックし 
ます。 

「プロパティ」をクリックします。 


,,, ■ r ■ s ]>Ihd > -uW.iv & ネ， ■- ¢1 卜 

Tr^f) mmo pltm プ面抑 へ》_ 

i-I wt ^ x % ih mm 


H 糊 

わ 


卜！^: fj ノ H n 


H TOTOawa 卜 pf レス H 


%\ 


Pi -卜坊 M)misisi 


「口ーカルエリア接続のプロパティ」画 
面が表示されます。「インタ _ ネットプ 
口トコルパージョン 4( TCP / IPv 4)」 をポ 
イントします。 

「プロパティ」をクリックします。 


一カルエリア接较のブ□バティ 


X] 



「インターネットプロトコノレバージョン 
4( TCP / IPv 4) のプロパティ」画面が表示 
されます。 IP アドレスと DNS の設定を行 
います。 

「 OK 」 をクリックします。 

※本手順では、静的 IP アドレスを設定 
します。 


インターネクトブ□トコル 


(TCP/IPv4) ©ブ□パティ 




全股| 


ネットワークでこの機能がサポートされている埸合は、 ip 議贫定を自勖的に取 f 导することがで 
きます。サボートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な ip 設定を問い合わせ 
てください。 


C IP アドレスを自動)的に取得する (0) 
「F 〉欠の IP アドレスを使う (S): 

IP アドレス (D: 

サブネットマスク (U): 

デフォルトゲ-トウIイ (D): 


255 . 255 . 255 . 


「(？；欠の DNS サーバー®アドレスを使う (E): 

優先 DNS サーバ- (P): | 192 . 168 . 1 .10 

代替 DNS サーバー⑻： 


r 


詳細設定(V)…」 


1[ 0K 


キャンセル 
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1 「スタート」—「コンピュータ」 4 「プロパ 
テイ」をクリックします。 


「システム」画面が表示されます。 
「システムの詳細設定」をクリックしま 
す 0 


〇〇 


- tap 


き レ■⑷ 


一 

$frvfPt 
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FUJITSU 



Windows Small Business Server 2008導入ガイド 


「口ーカルエリア接続のプロパティ」画 


面に戻ります 


「 OK 」 をクリックします。 


以上で、ネットワ _ ク設定が完了します。 


3.5.3 コンピュータ名の変更 

Windows Server 2008インストール後、コンピュータ名は自動で設定されています(本手順で 
は 「 WIN -42 PNU 43 N 054」)。 必要に応じてコンビュータ名を変更してください。 

•本手順は SBS 2008-02 で行います。•所要時間は約10分です。 
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「システムのプロパティ」画面が表示さ 
れます。「コンビュータ名」タブをクリック 
します。 

「変更」をクリックします。 


システム ( D ブ□パティ 


コンピュータ名|ハードウ：!ァ丨詳細設定 I リモート| 

.爨 次裔報を使ってネットワーク上で•この]ンビュータを識別しま寸。 

コンピュ-夕の説明 ( D ): 

フルコンピュータ名： 

ワー娜ーブ： 


XJ 


厂 

例：“ ES Production Server " または 〃 Accounting 
Server " 

VWN -42 PNU 43 N 054 

WORKGROUP 


妙卜撤 更し讓 


変更⑹…」 


0 K ] キやンセル」 


「コンピュータ名/ドメイン名の変更」画 
面が表示されます0「コンピュータ名」に 
亲斤しいコンピュータ名を入力します。 
「 OK 」 をクリックします。 


コンピュータ名/ド:*イン名の変更 


源，スロ岛赞皆盈 I 蟲1觀 I 春! ill ，、 ネ ㈣ 一 


コンピュータ名 (C): 


[SBS2008-02 


フルコンピュータ名： 
SBS2008-02 


)欠のメンバ 


!钱田⑽... 


ドメイ圓 D ): 


^ワーク■ブループ ( W ): 


I WORKGROUP 


OK 


キやンセル 


「コンピュータ名/ドメイン名の変更」画 
面が表示されます。 「 OK 」 をクリックしま 
す0 


コンビ: L ータ名/ド:*イン名の変更 


〇 


これらの変更を適用す Sttt 、 fc 使いの]ンビユータを再起 
劫す S 必要があります 

再起動] ts 前[こ、閉〇てい S ファイルを保存して、 t ベてのプロヴ 
ラムを閉 b てくだ av 
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6 「システムのプロパティ」画面に「変更は 


コンピュータの再起動後に有効になりま 


す。」が表示されます。 
「閉じる」をクリックします。 


システム®ブロパテイ 


コンピュータ名|ハ'•ドウ：!アI詳細設定 j リモート| 

. • 次裔報を使ってネットワーク上で•このコンピュータを識別しま寸。 

コンピュ-夕の説明⑼： |~ 

例: 1 '"US Production Server" または "Accounting 
Server" 

フルコンピュータ名： SBS2008-02 

ドメイン： WORKGROUP 


2 <J 


やワ,トブ綫更し柳る L 


変更 (C)... 


I • 変更は]ンピュ-如)再起動後に有効になりま寸。 


閉じるキゃセル」 適用 ( A ) 


「これらの変更を適用するにはコン 
ピュータを再起動する必要がありま 
す。」画面が表示されます。 

「今すぐ再起動する」をクリックします。 


Microsoft Windows 




これらの変更を適用するに ( J コンピュータを再起_する必要がありま 
す 0 

再起封] ts 前[こ、閉かれてい S ファイルをすべて保存して、プ□クラムを t 
ベて閉 bs 必要があります。 


「今すく"再起劻す^ R ) 1| 後で再起觔す S ( L ) 


8サーバが再起動します。 



以上で、コンピュータ名の変更が完了します。 


3.5.4 富士通標準添付ソフトのインストール 

富士通標準添付ソフトのインストール手順は Windows Server 2008と同様です。詳細な手順に 
ついては以下 URL を參照してください。 

■PRIMERGY サーバ本体のマニュアルー覧 

http :// primeserver . funtsu . com / primergy / manual / 

— ご使用の機種(発表時期)をクリックします。 

— 「ソフトウェア ガイド」または r ユーザーズガイド」を参照してください。 
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3.5.5 Windows Small Business Server 2008 ドメインへの參加 

Windows Small Business Server 2008 Premium の 2 台目サーパは、必ず Windows Small 
Business Server 2008ドメインのメンバとして構成する必要があります。以下の手順に従ってドメ 
インへ参加してください。 


( l)Windows Small Business Server 2008ドメインへの參加 
•本手順は SBS 2008-02 で行います。•所要時間は約10分です。 


「スタート」—^「コンピュータ」を右クリック 
します。 

「プロパティ」をクリックします。 



「システム」画面が表示されます。 
「システムの詳細設定」をクリックしま 
す0 



す ojiF ~ 


a»o 眞承 fto 






tBRTihi * 浦 Menertsti Ct 


ss 


地 




他 ！^: 




mm 

Crl- 杯レ -t 祝ム 


地*^他珊 

攀 A gtrni ; 内*?蜂,，仇て说取、 

ブ败クト e jwHWKwm*w» •プ 时外 


「システムのプロパティ」画面が表示さ 
れます。「コンビュータ名」タブをクリック 
します。 

「変更」をクリックします。 


システム®ブ D バテイ 


コンビュータ名|ハ-ドウ：!ア丨詳細設定丨リモート| 

. • 次の情報を使ってネットワーク上で•このコンピュータを識別しま t 。 

コンビュ-⑽説明⑼： 


XJ 


II 


フルコンピュータ名： 
9一妙トブ 


Server 
SBS 2008 -02 


Production Server 抗 (j Accounting 


娜づ技更 したりす る 


変更⑹…」 


キやンセル 


適用 ( A ) 
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「コンピュータ名/ドメイン名の変更」画 
面が表示されます。「次のメンバ」の「ド 
メイン」を選択し、1台目サーバで設定し 
たドメイン名を入力します。 

「 OK 」 をクリックします。 


コンビュータ名/ドメイン名©変更 


ネツトト 


コンピュ-夕名(は 


jSES 1 2008 -02 
フルコンピュ-夕：名： 


パ 




ドメイン ( D ): 


『 fujitsu」ocal 


ワループ ㈣ 


|WORKGROUP 


OK 


キやンセル 


「 Windows セキュリティ」画面が表示さ 
れ汞 9一 。 Windows じ mall Business Server 
2008ドメイン管理者名とパスワードを入 
力します。 

「 OK 」 をクリックします。 


Windows セキュリティ 


] ンビュータ名 / ド少 f ン名の変更 

ドメインに参加するためのアクセス許可のあるアカウントの名前とパスワードを入力して 
ください。 


□ 


[tujitsu 


•I 


ドメイン: fujitsu.local 


E 0K JB 


キャンセル 


「(ドメイン名）ドメインへようこそ」画面が 
表示されます。 

「 OK 」 をクリックします。 


]ンビュータ名/ドメイン名®変更 






fujitsu . local ドメインへようこそ。 


OK 


「これらの変更を適用するには、お使い 
のコンピュータを再起動する必要があり 
ます」画面が表示されます。 

「 OK 」 をクリックします。 


コンピュータ名/ド:*イン名の変更 


9 


これらの変更を適用す sett 、 fc 使〇のコンビ: L ータを再起 
劫す S 必要があります 

再起封]す S 前[こ閉いてい S ファイル制呆存して、すべてのプロヴ 
ラムを^^てくださ U 


OK 


I 
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「システムのプロパティ」画面に「変更は 
コンピュータの再起動後に有効になりま 
す。」が表示されます。 

「閉じる」をクリックします。 


システム ( D ブ□パティ 


コンピュータ名|ハードウ：!ァ丨詳細設定 I リモート| 

.爨 次裔報を使ってネットワーク上で•このコンピュータを識別しま寸。 

コンピュ-夕の説明 ( D ): 

フルコンピュータ名： 

ドメイン 


XJ 


I 

例：" ES Production Server " または 〃 Accounting 
Server " 


S BS 2008-02 .fujitsu .local 
fujitsu .local 


Si ピ ^ Sim し^やワ, トブ嫂更 はりする S 2 L 


変更は]ンピュ-夕の再起動後に有効になりま言。 


閉じる 」| キゃセパ」適用(印 


「これらの変更を適用するにはコン 
ピュータを再起動する必要がありま 
す。」画面が表示されます。 

「今すぐ再起動する」をクリックします。 


Microsoft Windows 




これらの変更を適用するに ( J コンピュータを再起_する必要がありま 
す 0 

再起封] ts 前[こ、閉かれてい S ファイルをすべて保存して、プ□クラムを t 
ベて閉 bs 必要があります。 


「今すく"再起劻す^ R ) 1| 後で再起觔す S ( L ) 


サーバが 再起動します。 
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1 「スタート」—「管理ツール 」— 「Active 
Directory ユーザーとコンピュータ」をク 
リックします。 


「ユーザーアカウント制御」画面が表示 
されます。 

「続行」をクリックします。 


ーサー アカウント_ 

耪行 tsttt あなたの許 q が必要です 


あなたが閉始した棵作である場合は、続行してください。 


xj 


B 

▼I 詳細 ( D ) 


Microsoft 管理コンリール 
Microsoft Windows 


続行 ( C ) 


[ キャンセル 


nr ァカ_腿、織綱なく]か碰獅臓るの觀 


「 Active Directory ユーザーとコン 
ピュータ」画面が表示されます。 

左ペインの「（ドメイン名）」—^ 
「 MyBusiness 」 — 「 Computers 」 

「 SBSGomputers 」 をクリックします。 


コ Active Drectory 2 -ザ-と工/ビユ 

玉 3 保体 fnm リ 

F . fuMsu-local 

田 3 Builtri 
田 3 Computers 
田 必 Domart Controllers 

：^SBS2008-02 X / ビ jl — 夕 

A»SBSM(»-CL2 3>eaHf 

ffi ij Microsoft Ex chance Secu 
H iU MyBusiness 




田 Distribution Ooups 

田 Security Groups 

g ] Us«rs 

田 (B Users 


4\ 1 H 



右ペインの Windows Small Business 
Server 2008の 2 台目サーバオブジェク 
卜を右クリックます。 

「移動」をクリックします。 


DrK«orr 2 - サ - tDC / ビ * 

tt 

★二 

出 二 C OUQJKM 
涿 Oom^ Cor^ktt 

:，‘ MfiTMOlt Sm 

B JQ 
M Mi 

Jl S 86 Cijiw < b _ 

m^KSmyrnt 
W JQ tht^bJ^rs (^o>^ 

田遽 


i-rotc 於 ノ 

い 



naofetraMioMWVffi «hj» 


FUJITSU 
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(2) ドメインオブジェクトの移動 

籲本手順は SBS 2008-01 で行います。•所要時間は約5分です。 


M, 


=ニニ= 


: i 
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Windows Small Business Server 2008 導入ガイド 


「移動」画面が表示されます。「(ドメイン 
名）」 4 「 MyBusiness 」 — 「 Gomputers」4 
「 SBSServers 」 をポイントします。 

「 OK 」 をクリックします。 




オプジ d 卜®移 lib 先 ® コンテナ ⑽: 


fujitsu 

由 ■■■ こ . Bui It in 
；-■- | Computers 
卜. 函 Domain Controllers 
串 .. 1 」 ForeignSecurityPrincipals 

Microsoft Exchange Security Groups 
白 … J.: My Business 
EHa i Computers 


SH 




sTnBufTiu^uruuIps 


OK 


d 


i キやンセル 


Windows Small Business Server 200 8 の 
2 台目サーバオブジェクトが 
「 SBSServers 」 へ移動したことを確認し 
ます。 


、 峰 I ? ! r , • □ » . 一'， 


3 Active 

玉： ] i%X 


リ 

ijrtsuiocal 
田 Q Buillh 
田 ki_J Computers 
田 丈 Doman Controllers 
田 fi_j hcreicnSecirrtyPtrn 




田 i Distribution Ooups 
田 丈 SecuHy Groups 
[♦1 fi Users 
B 鼸 Users 


l^SBS 


一し』-:. 


以上で、 Windows Small Business Server 2008 ドメインへの參加が完了します。 


3.5.6 SQL Server 2008 Standard for Small Business のインストール ( オプション） 

Windows Small Business Server 2008 Premium には、 SQL Server 2008 Standard for Small 
Business のライセンスが含まれます。インストール手順は通常の SQL Server 2008 と同様です。 
インストール手順の詳細は以下 URL を參照してください。 

■ マイクロソフト社 「SQL Server 2008 のインス ! ル」 
http://msdn.microsoft.com/ia-jp/library/bb500395.aspx 


以上で、 Windows Small Business Server 2008 Premium の 2 台目サーバの構成が完了します。 
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4 運用開始までの手順 


Windows Small Business Server 2008インストール後に、初期設定を行います。 Windows Small 
Business Server 2008に含まれるほとんどの機能は、特別な設定を行わずに利用できます。本章で 
は、 Windows Small Business Server 2008ドメインにユーザを追加し、 Windows Small Business Server 
2008に含まれる機能を利用するまでの手順について紹介します。 

以下の図7は、運用開始から実運用までの流れです。 



メールの送受信 (4.2 章）/内部 Web サ 
_ イトへの利用 (4.3 章）_ 


【方法1 】 Internet Explorer のお気に入りから接続 
【方法2】 リモート Web ワークプレースから 接続 
【方法3】ガジェットから接続 (Windows Vista のみ） 


セキュリティバッチの適用 (4.4 章〕 



ファイルサーバの 利用 (4.5 章) 



レポートの作成 (4.6 章) 


新規レポートの追加 


図7運用開始から実運用までの流れ 
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4.1Windows Small Business Server 2008 ドメインへのクライアント追加 

Windows Small Business Server 2008では、クライアントをドメインへ追加するための方法が 2 パ 
夕ーン用意されています。 

，一一: J " 本書で紹介する手順 |„——一_ 


「 Windows SBS Console 」 でユ■—ザを 
作成 


Internet Explore 「かり http://connect 
へアクセスして、クライアント追加 
モジュールを艺ウ 

TT 

クライアント追加モジュールを実行 


: Windows Small Business Server 2008で行つ手川勇 

:クラィアント PC で行う手順 

図8ドメインへのクライアント追加方法 

本書では、標準的な手順である「パターン1」の手順を紹介します。 

舞 POINT ， 

Windows Server 2008ドメインと同様に 「Active Directory ューザーとコンピュータ」から 
Windows Small Business Server 2008ドメインへ参加も可能です。ただし 、 Windows Small 
Business Server 2008特有の「ューザメールボックス自動作成」や「 WSUS の自動設定」などが 
行われないため、パターン1またはパターン2の方法でドメインへ參加することを推奨します。 ノ 


バターン1 



「 Windows SBS Console 」 でユ■—ザを 
作成 




クライアント追加モジュール作成 


作成したモジュー」 
などを利用し_ 


しを、 USB メモリー、 CD メディア 
■てクライアント PC へ移動 


クライアント追加モジュールを実行 
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1 「スタート」—^「管理ツール 」— 「Windows 
SBS Console 」 をクリックします。 


「Windows SBS Console 」 画面が表示さ 
れます。「ユ_ザ_とグル_プ」タブをク 
リックします。「ユーザー」タブ—右ペイ 
ンの「新しいユーザーアカウントの追 
カロ」をクリックします。 


^ -㈡ I Ml 

L-I.U * 4—-m—I 





% e ハレ] 


「新しいユーザーアカウントを追加して 
ユーザロールを割り当てます」画面が 
表示されます。各項目にユーザ情報を 
入力します。「ユーザーロールの指定」 
でユーザに割り当てる口ールをプルダ 
ウンリストから選択します。 

「次へ」をクリックします。 


新しいユ-ザ—アカウント梦迫加してユ-ザロルを no 当てます 


A 


|Us«rl[ 

ユ-プ -«WI 


『Ui*『： JJ 

電ザメールアドレス的 


ユーサー。-_ 

この1ープー tr>!5 办1ープー O-；K0*t 


FUJITSU 

Windows Small Business Server 2008導入ガイド 

4.1.1 ドメインユーザの作成 

「Windows SBS Console 」 でドメインユーザを作成すると、同時に Exchange Server 用のメール 
ボックスが自動作成されます 。 Windows Small Business Server 2008では、最大 75 ューザまでの 
作成がライセンス上許可されています。 

#本手順は SBS 2008-01 で行います。 


一 ulrr 


1 
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「ネットワークアクセス用のパスワード 
を作成する」画面が表示されます。パス 
ヮードを入力します。 

「ユーザーアカウントの追加」をクリック 
します。 


.JTJxJ 


ネツトワークアクセス用のノ以ワードを作成多る 




/U つ-ド* fr 

〇 ノ以つ■卜雄•文亭3上，： T* 必響が I5*3*T. 

A 檐 M?; 

.^*07- ^ -•'iAST. I文？ 1 .莰 7. S よひ K 号文 TC--5"5 そ W3Ua 
嬰サあ*:?す. 

• パ乂•ノート：：ーサー产，カヮント名.ユ-サ-¢5¢. .IT'ti- サーの典 V*».T<5 / 
とはで 


|| [ューサー ウントの ailiAi I 


「ューザーアカウント(ユーザ名)をネッ 
トワークに追加しています」画面が表示 


ユゴ，アカウント Ussrl 尹ネツトワク I こ迫 ftD しています 

こ T . 戊め P クシ3 >**577^1 で®«与 < だ苜いし 


されます。 


9 ユ p のウン t^Ui*l レ翼レ ft 
m S 胃フレ P し 

g«d -j レ，カクン ト te'y トアがプ t / Tv _. ま？ 

■ユ~サ習ク夂-争め玲定 


91儿*ムメー儿范 Used レて い 手す 


「ユーザーアカウント(ユーザ名)が正常 
にネットワークに追加されました」画面 
が表示されます。 

「完了」をクリックします。 



以上で、ドメインユーザの作成が完了します。 
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4.1.2 ネットワーク設定 

Windows Small Business Server 2008ドメインへ参加するために、ネットワーク設定を行いま 
す 0 


#本手順はクライアント PC ( XP - OVVista - OI ) で行います。 


2 


「通知領域」—「ネットワーク」アイコンを 
クリックします。 

[ネットワークと共有センター ] をクリック 
します。 


[ネットワークと共有センター]画面が表 
示されます。 

[ネットワーク接続の管理]をクリックしま 
す 0 



[ネットワ ー ク接続]画面が表示されま 
す。ネットワークアイコンを右クリックし 
ます。 

「プロパティ」をクリックします。 
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「口ーカルエリア接続のプロパティ」画 
面が表示されます。「インタ _ ネットプ 
口トコルパージョン 4( TCP / IPv 4)」 をポ 
イントします。 

「プロパティ」をクリックします。 


□一カルエリア接榜のプ□パテイ 


IS 1 


ネットワ-ク|_ 


接続の方法： 


|穿 Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet 


橘成 (C)... 


この接続は)欠の項目を使用しま寸(〇): 


0 。土 Microsoft ネットワ-り用クライアント 

0 SdoS パケットスケジュ-ラ 

0遵 Microsoft ネットワ-ク用ファイルとブリンタ共有 

w 丄 イ 、 v 々ーラ、、、ル -fn 卜- 1 儿パ—''： h、y fi rrnp / TPvfi ) 

ver 

0 丄 Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Dri 

H 丄 Link-Layer Topology Discovery Responder 

インストル ( N )... | 則除 ( U ) 

プロパティが 


伝送制御プロト]ル/インターネットプロト]ル。相互接続されたさまざまな 
ネットワーク間の通信を提併する、既定のワイドエリアネットワークブロト] 
ルです。 


コ I キゃンセル丨 


「インターネットプロトコノレバージョン 
4( TCP / IPv 4) のプロパティ」画面が表示 
されます。 IP アドレスと DNS の設定を行 
います。 

「詳細設定」をクリックします。 

※本手順では、静的 IP アドレスを設定 
します。 


インターネットプロトコルパージヨン4 ( TCP / IPV 4) のプロパティ 「首 Ifari 


全般 L 


ネットワークでこの機能がサボートされている塌合は、 ip 設定を自動)的に取得することがで 
きます。サポートされていない埔合は、ネットワーク管理者に適切な ip 設定を問い合わせ 
て傲い。 

€) IP アドレスを自觔的に取得する(〇) 

» A の IP 
IP アドレス ( D : 

サブネットマス撕 
デフォルトゲートウ： c イ⑼： 


R 得する ( B ) 

優先 dns サ w 卜 ( p > 

代替 DNS サーバー (A): 


Q 詳細設定 ( v ) …] 


OK ] |キャンセル 


ricp/ip 詳細設定」画面が表示されま 
す。 「 DNS 」 タブをクリックします。「この 
接続の DNS サフィックス」に Windows 
Small Business Server 2008ドメイン名を 
入力します。 

「 OK 」 をクリックします。 


TCP / IP 細雜 
IP DNS [WINS l_ 


I v IB&I 


DNS サ勺トアドレス（使用順 (N): 


ItMHSaaiM 


追加 ( A )-」[ 編集 ( E )..' J [ 則除 d 


E 

E 


诽修筛名の解決に使用す 5 オプションを逞択してください。以下の設定は TCP/IP 
が使用可能になっている接続サベ T： に適用されまず 

# ブライマリおよ U 接続専用 © DNS サフィックスを逅加する (P) 

囝ブライマリ DNS サフィックス©親サフィックスを追加する00 
©以下® DNS サフィックスを胭に追加する (H): 


I 追加 (DL | [ 編集 CO ... I I 肖り除⑽ 


E 


こ©接梡の DNS サフィッ i? ス⑸： I fujitsu.local 


® この接続のアドレスを DNS に登錄する (F0 
[□この接続の DNS サフィックスを DNS 登錄に使う (U) 


OK if キャンセル ] 
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「インターネットプロトコノレバージョン 
4( TCP / IPv 4) のプロパティ」画面に戻り 
ます。 「 OK 」 をクリックします。 


インターネットプロトコルパージヨン4 ( tcp / ipv 4) のプロパテイ f v Iftari 


全般 L 


ネットワークでこの機能がサポートされている埸合は、 ip 設定を自動)的に取得することがで 
きます。サポートされていない埔合は、ネットワーク管理者に適切な ip 設定を問い合わせ 
て傲い。 

® IP アドレスを自觔的に取得する (0) 

•次® IP アドレスを使う⑸： 


IP アドレス (D: 

サブネットマス撕 
デフォルトゲートウIイ⑼： 


255 . 255 . 255 . 


ODNS サーパ-のアドレスを自觔的[こ取得す 5(B) 

#) ) 欠の DNS サ W 卜①アドレスを使う (E): 

優先 DNS サ W 卜 (P): 192 . 

代替 DNS サーバー (A): 7 


I . 詳細設定(讥讎| 


1 キャンセル 


「口ーカルエリア接続のプロパティ」画 
面に戻ります。 「 OK 」 をクリックします。 


□一カルエリア接榜のプ□パテイ 


IB 1 


ネットワ-ク L 


掊続の方法： 


_ Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet 


橘成 (C)... 


この接続は〉欠の項目を使用します (0): 


0 Microsoft ネットワーク用クライアント 
0 gGtoS パケットスケジュ-ラ 
0 通 Microsoft ネットワーク用ファイルとブリンタ共有 
0 ^ インターネットプロトコルパージョン6 (TCP/lPv6) 

0 丄 Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver 
0 丄 Link-Layer Topology Discovery Responder 


則除 (U) 


] 


ブロパティ (R) 


匚ィンストル ( N )_.] 

説明 

伝送制御ブロト]ル/インターネットプロト]ル。相互接続されたさまざまな 
ネットワーク間の通信を提併する、既定のワイドエリアネットワークプロト] 
ルです。 


Iキャンセル ] 


以上で、ネットワ _ ク設定が完了します。 
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4.1.3 Windows Small Business Server 2008 ドメインへの參加 

クライアント PC の Web ブラウザから 「 http://connect 」 へ アクセスし、公開されている プロ グラ 
ムを実行することで、 Windows Small Business Server 2008 ドメインへ参加できます。 

クライアント pc をドメイン参加させるためには、クライアント pc の ip アドレスとコンピュー 
夕名が DNS の前方参照ゾーンに登録されている必要があります。クライアントに静的アドレ 
スを設定している場合は、正常に登録されている事をドメイン参加前に確認してください。 


•本手順はクライアント PC(XP-01/Vista-01) で行います。 


Internet Explorer を起動します。アドレ 
スバーに「 http://connect J と入力しま 
す。 

「 Enter 」 キーを押下します。 



0 Iritem^t Escplo ■(■到' ではこのべージは廉东で费眾钗ん 

•-インターネ^卜著 ire いない‘ 

_你比サイト G 卸謹が轚玍してい备僵 
，アドレ3にいが起»司的 m が起 

約_璉； 

_ 脚确《卺_ 

% 1 {細 


2 


3 




■インタ ■卒 Tih | fti 安ード；，* \iWfk - 


「Windows Small Business Server 2008 
へようこそ」画面が表示されます。 
「コンピュータ接続プログラムの開始」を 
クリックします。 


「ファイルのダウンロード-セキユリ 
ティの 警告」画面が表示されます。 
「実行」をクリックします。 
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「connect - Launcher.exe を確認中」画 
面が表示されます。 


connect - Launcher.exe を確認中 

connect - Launcher.exe 


I CD ]l 回 1 S3 





一時フォルダ 


| ファイルを P 為く (0) I 1フォルダを閉く ( F ) 1| 

キャンセル| 


「ユーザーアカウント制御」画面が表示 
されます。 

「続行」をクリックします。 


ユーザー アカウント制御 


) プロクラムを繞行するにはあなたの許可 




あなたが関始したプログラムである場合は、繞行してください • 

「■ || Windows Small Business Server 
- Microsoft Corporation 


(v) 詳細 (D) 


続行 (C) 


キヤンセル 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎます。 


「お待ちください…」画面が表示されま 
す0 


お待ちください… 


衫 ノ 



「このコンピュータのセットアップ方法を 
指定する」画面が表示されます。 

「このコンピュータを自分のためにセット 
アップします」をクリックします。 


J- □ ンビユータの格 

こめ□シビユータ CDt ットアップ方法を指定する 


始め SKfr - 新しい3 ン〇 -タネットワークユ ー か名およ出 ほつー ドが必で T . この 

■nraUs ^ _ __ ** 一 


-ネ y トフーク■承 B がら人 T で杏ま 1 


^ ■: U = l > l ■■■ユーやを自分咖ぬこド少 
，の(コント-ユー今4■ネ少トリーク I こ#«し£自 SM ■ユーザーと I バ崩り 

Srjsr - 


力■ウントか作成し ■] 


▲ ビユタを ttw ザ < ofc め (《-■& ザト： p 货プし tui 

下を行います： 

. 枣 ! y Wwtidipm 嫩ユ=ヴ石 5^0 > 

f- th- パ，よの Wnid_StSturi3wlc ㈣* RCSi?. 

* Wiml _ 筇ミ抑屮卜つーク Wf 轉ユーザ=名範よびノ CX つ一 F 勃 sfflflwe 
永 ffljftut ,- 

3> ビユータ在■字中トフークに裕域 4 方法 


CP 
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「コンビュータ要件を確認しています」画 
面が表示されます。 



「コンピュータ要件が確認されました」画 
面が表示されます。 

「次へ」をクリックします。 


コ ンヒ i 一夕!！件が確認され表し E 

f 念一孕竑串少ド4 ^ I レひ沾 f ■ 


• m 


〇 




「新しいユーザー名およびパスワードを 
入力してください」画面が表示されま 
す。「41.1章ドメイン ユーザの 作成」で 
作成したユ_ザアカウントとパスワード 
を入力します。 

「次へ」をクリックします。 


J - 3 ンビユータの fi 嫌 

m ししザー名趁よび/ドを入カレ r c m 言い 


| 固 


■? _ゾー£两〇^っ I — 夂本ットつーク地 


F hO - ク用） 


3:シビタネ9 h ' p — 


11 


「コンピュータの説明を確認する」画面 
が表示されます。正しいコンピュータ名 
が入力されていることを確認します。 
「次へ」をクリックします。 


"Vr (=1 &3J 


コンビユ ク娜肺卿する 

こ®3ンビユタをでのまま#ラこと名*它变曼す_3ことむ T 合ます ■ 




virts - M 1 

こ ㈣ ンビュータ ojffiffl 


L^mcii ンビュータ O：s!feffl0JS 莳 
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12 


「既存のユ _ ザ _ デ _ 夕および設定を 
移動する」画面が表示されます。ユーザ 
データを移動する場合は、移動する 
ユ_ザ名をプルダウンメニュ_より選択 
します。 

「次へ」をクリックします。 


养 3ンビユー<9の格》 

班 行の a —ザーデータむよこ 孕 る 




Ayr ノム/のコ v ビユ■夕！* c-Rftoaa-rf- /■-夕 fi.tTfWjp を•つ4ナ_1■し) f. »つ 
/- 夕 (：t v イド卞ユメント、/スクト〇<ノ藏 ■»». ン❖-ネ•ヴト OTJrtuzV) など r 

4. Bft の/-や:への尸ク tr ス Ai*f74 6 た tt:Lt RJ ヴプタウンリスト Cfi い LW 
才 >ft«. 相 JT し. !><• 


-\T- データおよひ TiWC の 


13 


「ユーザーデータおよび設定の選択を 
確認する」画面が表示されます。 

「次へ」をクリックします。 


9? コンビユータの》« 


- tf - ブータむよび52文の通択を確比4る 


Ihec^ として LW オン4 6と、 A •のユーザーとし t オンし t 場 if に善用可 K にな3たマイド卞ユ 

メントノフイル/*-籲人用の »ir に〆ク e ス r，.L4: 




UlRtSCMTSkl*, «51«ク y#r クしま T. ¥MrT-5kI*, I次へ It ククします • 


[_ flftf(B) 

A-A^tN) 

キヤン C 凡 r 






「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れます。 

「再起動」をクリックします。 


P つンピ1ータの! fW 


|^ 〇 7 R 


コンビユタの再紀動 

こ® d ンビユタる fc め^ iMh しなるすべてのしまし fc . [IMS 

動】クしま 

コン K ユータ点と ， Jtyy ノム tf 自齣的に M い（亊ヴト V- 々への! •!# •备繪石し.1れ 


: yry 

クオ : 


I クラ 2x®-/ した明 T k — 名およひドでド Iiwir-J ンピ I- 夕 rn 

ン T る mm 黄;！ 
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「Windows SBS ネットワークに接続して 
います」画面が表示されます。 


3ンピユータの!# I# 


Window SBS ネットワークに ffi 練していま 

これかかるがあります • 次の: P クシ3ン# S 了 T るまで li 播〇 くださレ、 


一•デタ*作成していま T 

事 ， y 卜つークに籲1£1ノ1い i 芩 

IWBS ， 鬌してい袤 T 

ユーザ*11011てていま T 

ユー^-データ; R.tTflWfr 赛冉し a VI 4 

Windows S8S ネヴトワークにオンしていま T 

コンビュータ我磁《し c い i 芩 

一1!^ータ迓_»していま T 
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17 


「コンピュータ接続が完了しました」画面 
が表示されます。 

「完了」をクリックします。 



以上で、 Windows Small Business Server 2008ドメインへの參加が完了します。 
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4.2 メールの送受信 

Windows Small Business Server 2008 では、既定で Exchange Server 2007 がインストール■構成 
されており、メールシステムの運用をすぐに開始できます。また 、 Windows Small Business Server 
2008 ドメインのユーザを作成する際に、各ユーザのメールボックスが自動で作成されるため、容易 
に展開できます。 

Exchange Server のメールボックスへのアクセスには 、 Microsoft Office Outlook Web Access を 
利用します。ユーザは、以下の場所から Microsoft Office Outlook Web Access へアクセスできま 
す。 

■Internet Explorer のおに入り 
■ リモ _ 卜 Web ワ _ クスぺ_ス 

■Windows サイドバーガジェット ( クライアント PC が Windows Vista の場合のみ） 


表 2 メールボックスへの接続方法 


Internet Explorer のお気に入り 



1 .Internet Explorer を起動しま 
す。 

2. ツールバーの 「お気に入り」 

— 「電子メ _ ルの確認」を 
クリックします。 


リモ _ 卜 Web ワ _ クスぺ_ス 



1 . リモ _ 卜 Web ワ _ クスぺ_ス 
にアクセスします。 

(https:/ /Sites/Remote) 

2. 「 E- メールのチェック」を 
クリックします。 


Windows サイドバーガジェット 
( クライアント PC が ' Vista の場合 
のみ） 



1 -Windows サイドバーガジェット 
をデスクトップに表示します。 


2. Windows Small Business 
Server 2008 のガジェット 
で「電子メールの確認」を 
クリックします。 


※ 上記はすべて 「 https://sites/owa 」 へのリンクです。この URL を Internet Explorer のアドレス 
バーに直接入力しても 、 Microsoft Office Outlook Web Access へアクセスできます。 
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「 Microsoft ® 


Office 


Outlook 


Web 


Access 」 画面が表示されます。「ュ _ 
ザー名」、「パスワード」を入力します。 
「ログオン」をクリックします。 


「言語」、「現在のタイムゾーン」をプルダ 
ウンリストから選択します。 

「 OK 」 をクリックします。 


2 


メールが 確認できます。 
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4.3 内部 Web サイトの利用 

Windows Small Business Server 2008では、既定で Windows SharePoint Services がインストー 
ル■構成されており、内部 Web サイトをすぐに利用できます。 

4.3.1 内部 Web サイトへのアクセス 

Windows Small Business Server 2008では、 「 Companyweb 」 という Web サイトが作成されてお 
り、内部 Web サイトのトップぺージとして利用できます。 「 Companyweb 」 へは、以下の場所からア 
クセスできます。 

■Internet Explorer のおに八り 
■ Web ワークスペース 

■ Windows サイドバーガジェット(クライアント PC が Windows Vista の場合のみ） 


表3内部 Web サイトへの接続方法 


Internet Explorer のお気に入り 


リモ_卜 Web ワ_クスぺ_ス 


Windows サイドバーガジェット 
(クライアント PC が' Vista の場合 
のみ） 


，トル①へ"^® 

这 • JLl ^ 感卿 入 j . 

アドレス也） 始 http / fie - リン乃 卜 

If) HSUiajn 
泊 WW ， シ3>#ィド 

■赵 1 _«Pi 菊卜 ittfe 
■jiij ¢7 - j - 


1 .Internet Explorer を起動しま 
す。 

2. ツールバーの 「お気に入り」 

— 「内部 Web サイト」をクリック 
します。 


O r « - O i il €> ✓ «*• €> 






°« S 3«2™» s - 




It 卜 

If 0111 iooi Anywtwr* «lt<Rr*i 



1. リモ _ 卜 Web ワ _ クスぺ_ス 
にアクセスします。 

( https :/ / Sites / Remote ) 

2. 「内部 Web サイト」をクリック 
します。 


設定した「会社 
名」が表示されま 

t _ 

1. Windows サイドバーガジェット 
をデスクトップに表示します。 

2. Windows e-mail Business 
Server 2008 のガジェット 

で「内部 Web サイト」をクリック 
します。 


※上記は すベて 「http://Gompanyweb」 への リンクです。 この URL を Internet Explorer のアドレス 


バーに直接入力しても、内部 Web サイトへアクセスできます。 
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「 Gompanyweb 」 サイトが表示されます。 


初期状態では、「お知らせ」、「予定 
表」、「リンク」の Web パーツが追加され 
ています。 


4.3.2 内部 Web サイトのカスタマイズ 

Web バーツの追加など、 Web ぺージのカスタマイズ方法は、通常の SharePoint Services と同 
様です。詳細については、以下 URL を参照してください。 

■Microsoft 社 「Windows SharePoint Services 」 

http :// office . microsoft . com / ia - jp / sharepointtecnnology / default.aspx 


4.4 セキュリティパッチの適用 

Windows Small Business Server 2008では、既定で WSUS がインストールされます 。 Windows 
Small Business Server 2008 ドメインのメンバは、ドメインに参加するだけで WSUS クライアントとし 
て構成され、セキュリティパッチが自動で適用されます。既定では、ザーパとクライアントに以下の 
「要求する更新レベル」が設定されています。 


表4既定のセキュリティパッチ適用レベル 


セキュリティパッ 

チの適用対象 

要求する更 

新レベル 

説明 

サーバ 

中間 

すべてのセキュリティ更新プログラム、重要な更新プ 

ログラム、および定義更新のインストールを自動的 

に承認します。 

クライアント 

高 

すべてのセキュリティ更新プログラム、重要な更新プ 

ログラム、および定義更新と、すべてのサービスパッ 

クのインストールを自動的に承認します。 


要求する更新レベルを変更する場合は、以下の手順に従って変更してください。 
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# 本手順は SBS 2008-01 で行います。 


「スタート」—管理ツール 」 —「windows 
SBS Console 」 をクリックします。 



7 HH 4し ▲，-パ* 林-^ 





# 的 1 

3 KWAWi う 
a f-^^AKKHK^ 

$ 晷？ K 7 —&利■ンーサ ー J 1- 

iH 卜沪/-31 枕-^ 



2 


「Windows SBS Console 」 画面が表示さ 
れ ます。「セキュリティ」 タブを クリックし 
ます。 「更新プログラム」タブ—右 ペイン 
の「ソフトウェア更新設定の変更」をク 
リックします。 



オプシ3 XD*_ ブ0^9ム 

ォプシ3ンの置 •» ブロク，ムが■■:こ養用ません， 
赛行中の M プ□クラム 
興巧中の! W プロクラムI嫌つません， 


卜二 M 付けら r •た タスク こ承 L - ST . 


「サ_バ_更新」画面が表示されます。 
サーバに要求する更新レベルを選択し 
ます。 



cP 


-56- 


Copyright FUJITSU LIMITED 2009 


















































Fujfrsu 


Windows Small Business Server 2008導入ガイド 


左ペインの「クライアント更新」をクリック 
します。クライアントに要求する更新レ 
ベルを選択します。 


リフトケ1ア更新設定 


XJ 


■クライアント更新 


スケジュール 
含めるコンピユ… 


クライアント更新 


ネットワーク上のクライアントコンピュータに要求する更新レぺ 
ルを指定レま"5%更新プログラムのインストール時期を指定する 
には、[スケジュール]タブをク D シクします。 


クライアントコンピュータに要茨する更新レべ;レ 

^ iSOd) 

すべてのセキュリティ更新プログラム、重要な更新プ□クラ 
ム、および定表更新と、すべてのサービスパックのインスト 
ールを:自動的:こ承認します= 

r 中問汹） 

すべてのセキュリティ更新プログラム、童要な更新プ□クラ 
ム、および定表更新のインストールを自動的に承認しま T = 

「低 (U 

すべての t キュリティ更新プログラムおよび定莪更新のイン 
ストールを自動的に承認します。 

「なし ㈤ 

更新プ□グラムを自動的:こ承認しません。 


変更可能なソフトウェア更新設定 


OK 


j キャンセル j 適用 ⑷ J 


左ペインの「スケジュール」をクリックし 
ます。サーバとクライアントの更新プロ 
グラム適用方法と時期を選択します。 
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「含める コン ピュ ー タ」をクリックします。 
更新プログラムを適用する コンピュータ 
を「含む」に追加します。 

「 OK 」 をクリックします。 


リフトケ1ア更新設定 


XJ 


サーパー更新 
クライアント更新 
スケジユー.レ 


含めるコンピュータ 


更新サービスで更新プロクラムの対象:こ T るコンピュータ名と更 
新クループを指定します：除外するコンピュータ太更新プコク 
ラム:こ含みません • また、個々のコンピュータが希届 T る更新ク 
ループを変更することも可能で T 。 


除外®: 


含む ( LD : 


名前 


名前 


J 更新 クルー プ 


sbs 2008 -01 
vista-01 


Update Services サーバー 
Update Services クライア 


il 


追加 E )> 」 < 削除®」 変更 _... 」 


OK セル I 一二 . I 


以上で、セキュリティパッチ適用設定が完了します。 


【参考】 

Windows Server 2008と同様に、 「 WSUS コンソール」から詳細なセキュリティパッチ適用設定が行 
えます。 WSUS コンソールの利用方法については、以下 URL を參照してください。 

■ マイクロソフト社 「Microsoft Windows Server Update Services (WSUS )」 
http://technet.microsoft.com/ja-jp/wsus/default.aspx 


• MV 

、峰 r — D — 


-- 

兼 

f ： #1 がり 1 鑛ザ 

_ ■麵 _ 

P 的 

一 

•Ai 

XomiMM 


嘗^^礙編纖說 ㈣ 

好 


■響 

■ i, tm TitMmm 

* misHM 

.'• » mmemm » 松蠼 nm 

tmtmmoHB 嫌 

wmmm •- m 

,Ml 

り 

mttrjom^xinL t b- 4 v#t 

s*ap« 

1 

TV-A 

〇祕 ul ••ふ <づ 0«4MI3Ulf* 

〇ザ OMWo-CBtlM 

Q f)l«09 



図 9 WSUS コンソーノレ 
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1 「スタート」—^「管理ツール」— 「Windows 
SBS Console 」 をクリックします。 


「Windows SBS Console 」 画面が表示さ 
れます。「共有フォルダと Web サイト」夕 
ブをクリックします。「共有フォルダ」タブ 
— 右ペインの「新しい共有フォルダの追 
カロ」をクリックします。 


1 «ipi xi 


•菁フ，^ 9ィト . 
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「共有フォルダの場所」画面が表示され 
ます。「場所」に共有フォルダの場所を 
入力します。 

「次へ」をクリックします。 


■ 有：の壜所 
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4.5 ファイルサーバの利用 

Windows Small Business Server 200 8 では、管理コンソール 「Windows SBS Console 」 から共有 
フォルダの作成、管理が行えます。共有ファイルのクォーター設定や詳細なアクセス権の設定など 
が可能です。 

4.5.1 共有フォルダの作成 

Windows Small Business Server 2008では 、 Windows SBS Console から「共有フオルダの準備 
ウィザード」を起動して共有フォルダを作成できます。 

#本手順は SBS 2008-01 で行います。 
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「 NTFS アクセス許可」画面が表示され 
ます。 NTFS アクセス許可を設定しま 
す。 

「次へ」をクリックします。 


チ mips ダ！;？母；サ、扫ル，： 

= 隱 f 讀—碰 ™ 
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p^tijyTsrirtornr I 
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r 共有プロトコル」画面が表示されます。 
「次へ」をクリックします。 

※本書では共有プロトコルに 「 SMB 」 を 
使用する場合の手順を紹介します。 
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「 SMB 設定」画面が表示されます。 
「次へ」をクリックします。 




甘 liTfi 咖 
NTfS 打伽 =T 
■， W 0 K 3 A 


ル ■ 

TF^Jt 


41^ 



■> jr 1 


「 SMB アクセス許可」画面が表示され 
ます。 SMB アクセス許可を設定します。 
「次へ」をクリックします。 
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「クオ _ タポリシ _ 」画面が表示されま 
す。クオータポリシーを設定します。 
「次へ」をクリックします。 
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「フアイルスクリーンポリシー」画面が表 
示されます。フアイルスクリーンの設定 
を行います。 

「次へ」をクリックします。 
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「 DFS 名前空間への発行」画面が表示 
されます。 DFS 名前空間への発行の設 
定を行います。 

「次へ」をクリックします。 
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「設定の確認と共有の作成」画面が表 
示されます。 

「作成」をクリックします。 
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12 「確認」画面が表示されます。ウイザード 
が正常に完了したことを確認します。 

「閉じる」をクリックします。 


以上で、共有フォルダの作成が完了します。 



4.5.2 共有フォルダへのアクセス 

「4.5.1章共有フォルダの作成」で作成した共有フォルダへ、クライアント PC からアクセスしま 


す。 


#本手順はクライアント PC ( XP - OVVista - OI ) で行います。 


「スタート」をクリックします。「検索ボック 
ス」に以下の形式で共有フォルダ名を 
入力します。 

¥¥( IP アドレス)¥共有ファイル名 
(例)¥¥1 92.168.1.10¥ SBS - share 01 
¥¥( SBS サーバ名)¥共有ファイル名 
(例) ¥¥ SBS 2008 -01 ¥ SBS _ share 01 



2 


※クライアント PC が Windows XP の場 
合、「スタート」 — 「ファイル名を指定して 
実行」をクリックします。「ファイル名を指 
定して実行」画面の「名前」に共有フォ 
ルダ名を入力します。_ 

指定した共有フォルダにアクセスできま 
す。 
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4. b レ/ 1 ミートの作成 

サーバの状態や使用状況をレポートとして自動作成します。作成したレポートは 、 rWindows 
SBS Console 」 で確認できるぼか、管理者または任意のユーザヘメールを自動送信できます。 
Windows Small Business Server 200 8 では、既定で以下の「ネットワークの概要レポート」、「ネット 
ワークの詳細レポート」の2種類のレポートが登録されています。 


表5既定で登録されているレポートの設定 


分類 

項目 

ネットワークの概要 

レポ 卜 

ネットワークの詳細 

レポ 卜 

レポ _ 卜の 

概要 

有効 

有効 

コンテンツ 

セキュリティ 

無効 

有効 


更新 プログラム 

無効 

有効 


バックアップ 

無効 

有効 


その他の アラー ト 

無効 

有効 


電子メールの使用状況 

無効 

有効 


サ _ バ _ イベント ログ 

無効 

有効 

電子メー 

レポートのメ ル送信 

有効 

有効 

ルオプシヨ 

メ _ ル送信先 

「Windows SBS 

「Windows SBS 

ン 


Administrators 」 

Administrators 」 

レポ _ 卜作成スケジュール 

毎日 3:15 

毎週日曜日 3:45 





図10 Windows SBS Console でのネットワーク概要レポート 


cP 


-63- 


Copyright FUJITSU LIMITED 2009 












































1 「スタート」—「管理ツール」— 「Windows 
SBS Console 」 をクリックします。 



■ネ > トフークの W レガート It'- 305 BiT こ一 

■丰 y トフークの wa レポート 哄 3:45取 15_E 

B Repottf 1 取 0:00日次 

,~ T 

-鼸のオフジエクト t* 択ゾて.そのオフジエクト：鹫通づ.-られたタスク-- 


「Windows SBS Console 」 画面が表示さ 
れます。「レポ_卜」タブをクリックしま 
す 。 

右ペインの「新しいレポートの追加」をク 
リックします。 


「新しいレポートのプロパティ」画面が表 
示されます。「全般情報」の「レポート 
名」に新規作成するレポートの名前を入 
力します。 


新しいレボート®ブロパティ 


■ 


XJ 


コンテンヅ 
黾子メールォプ ... 
スケジュール 


a 


全般情報 


レポ ー ト名 (R): 


[ReportOl 

説明 (D): 


] 抑 >tz ル j 職 A) 
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また、以下の手順で新しいレポートを作成できます。 

籲本手順は SBS 2008-01 で行います。 
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その他の電子メールアドレス(セミコロン区切り): 


H 次レホートをネットフーク外部に送信 T る方法 


OK J キヤン t ルI 適用 (A) 」 


I 新 U 、 レボート®ブ□パテイ 


xJ 


全般 


L ^ l このレポートの電子メール受信者を選択する 


このレポートを予 s 時刻:こ電子メールで送信する 


左ペインの「電子メールオプション」をク 
リックします。レポ _ 卜を電子メ _ ルで送 
信する場合は、「このレポートを予定時 
刻に電子メールで送信する」にチェック 
を入れ、電子メールを送信するユーザ 
アカウントまたは、電子メールアドレスを 
設定します。 


左ペインの「スケジュール」をクリックし 
ます。「このレポ _ 卜を生成するスケ 
ジュ_ルを指定する」で、レポ_卜を生 
成するスケジュールを設定します。 

「0 K 」 をクリックします。 


I it ：jlKq IK a ZtfrliUXl 


xj 


全般 

コンテンツ 
電子メールオプ… 




このレボートを生成 T るスケジュールを指定する 


日次 


3 |〇：〇〇 




J 職 A ) 


以上で、レポートの作成が完了します。 
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左ペインの「コンテンツ」をクリックしま 
す。「レポートコンテンツの選択」の中か 
ら、レポートを作成する項目にチェックを 
入れます。 


XJ 
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5 障害時の復旧 

Windows Small Business Server 2008に障害が発生した場合 、 Windows Server バックアップで取得 
したバックアップイメージからリストアを行います。本章では、しヽくつかの障害シナリオに合わせて復 
旧方法を紹介します。 

5.1 障害時の復旧シナリオ 

障害時の復旧シナリオには、「部分的なリストア」と、「サーバ全体のリストア」があります。 


表6障害時の復旧シナリオ 


部分的なリストア 


サーバ 全体のリストア 


X 


X 


Windows Small Business 
Server 2008 


ファイルやフオルダ 
の誤削除 


デ-^^ 




の破壊 




ws Small Business 
Server 2008 


Windows SBS Console から部分的なリストア 
が可能です。以下の単位でリストアを実行でき 
ます。 

■ファイルまたはフォルダ 
■ボリューム 
■アプリケーション 
-Exchange Server 

( 5.2 卓 Exchange Server のリストアを麥照 ） 

-Windows SharePoint Services 

(5.3 單 Windows SharePoint Services のリストアを参照） 


重大な障害が発生した場合 、 Windows 
Complete PC 復元を利用して、サーバ全体の 
リストアが可能です。バックアップを取得した 
時点の状態に戻せます。 


「ファイルまたはフォルダ」、「ボリューム」の部分的なリストアは、通常の Windows Server 2008の 
復旧手順と同様です。また、サーバ全体のリストアも、リストア時に 「Windows Server 2008のインス 
卜ールディスク」ではなく 、 「Windows Small Business Server 2008 Disci 」を利用する以外、通常の 
Windows Server 2008と同様の手順です。詳細な手順は以下 URL を參照してください。 

■マイク ロソフト 社「サーバーを回復する」 

http :// technetmicrosofl . conn / ja - jp / library / cc /53920 .aspx 
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本書では Windows Small Business Server 2008に含まれるアプリケーシヨン (Exchange Server 、 
Windows SharePoint Services ) の復旧について紹介します。 


※之台目サーバに SQL Server 2008 Standard for Small Business をインス!ルしている場合、リ 
ストア手順は通常の SQL Server 2008と同様です。 

詳細は、以下 URL を参照してください。 

■マイクロソフト社「復元と復旧の概要 (SQL Server )」 
http :// technet . microsoft . com / ia - jp / library / ms 1 91253 aspx 
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「スタート」 — 「管理ツール 」― 「Windows 
SBS Console 」 をクリックします。 


「Windows SBS Console 」 画面が表示さ 
れます。「バックアップおよびサーバー 
記憶域」タブをクリックします。「バック 
アップ」タブ—右ペインの「バックアップ 
からサ _ バ _ デ _ 夕を復元する」をク 
リックします。 
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- t--. 
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「Windows Server バックアップ」画面が 
表示されます。右ペインの「回復…」をク 
リックします。 
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5.2 Exchange Server のリストア 

Exchange Server のリストアは 、 「Windows SBS Console 」 から実行します。 
# 本手順は SBS 2008 -01 で行います。 
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「回復の種類の選択」画面が表示され 
ます。「アプリケーシヨン」を選択します。 
「次へ」をクリックします。 


「お待ちください…」画面が表示されま 
す 0 
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「はじめに」画面が表示されます。「この 
サーバ _ 」を選択します。 

「次へ」をクリックします。 
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「バックアップの日付の選択」画面が表 
示されます。バックアップの日付と時刻 
を選択します。 

「次へ」をクリックします。 
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「アプリケーションの選択」画面が表示さ 
れます。「アプリケーション」の中から 
「 Exchange 」 をポイントします。 

「次へ」をクリックします。 
※アプリケーションデータベースの口一 
ルフォワードを行わない場合は、「アブ 
リケーシヨンデータベースの口ールフオ 
ワード回復を実行しない」にチェックを入 
れてください。 


「回復オプションの指定」画面が表示さ 
れます。「アプリケーションデータの回 
復方法を選択してください」の「元の場 
所に回復する」を選択します。 

「次へ」をクリックします。 




Rf ! オフシ □ MMSS " 




1112 


細 us 付⑽飲 ” y 卜 : >] ン咖 ⑽眶 | 

1 冋114 EM 


温織智疆趣温版 

デ-妗■咖 - aw ? ■ドせ‘ 




I J 


「確認」画面が表示されます。 
「回復」をクリックします。 
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「回復の進行状況」画面が表示されま 
す。リストアが完了すると、「状態コン 
ポーネントの復元が完了しました。」が 
表示されます。 

「閉じる」をクリックします。 
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以上で 、 Exchange Server のリストアが完了します。 


cP 


-70- 


Copyright FUJITSU LIMITED 2009 



















































Fujfrsu 

Windows Small Business Server 2008導入ガイド 
5.3 Windows SharePoint Services のリストア 

Windows SharePoint Services のリストアは 、 「Windows SBS Console 」 から実行します。 


►本手順は SBS 2008 -01 で行います。 


「スタート」 — 「管理ツール 」 —「Windows 
SBS Console 」 をクリックします。 





::j 财ス Wi う 

a f 十/'卜 

一 s > myj - サづ 
HA 廿づ卜 


. 帝 & iw j 


「Windows SBS Console 」 画面が表示さ 
れます。「バックアップおよびサーバー 
記憶域」タブをクリックします。「バック 
アップ」タブ—右ペインの「バックアップ 
からサ _ バ _ デ _ 夕を復元する」をク 
リックします。 





rWindows Server バックアップ」画面が 
表示されます。右ペインの「回復…」をク 
リックします。 
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「アプリケーションの選択」画面が表示さ 

れます。「アプリケーション」の中から 
rWindows Sharepoint services 」 をポイ 
ントします。 

「次へ」をクリックします。 
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「回復オプションの指定」画面が表示さ 
れます。「アプリケーションデータの回 
復方法を選択してください」の「元の場 
所に回復する」を選択します。 

「次へ」をクリックします。 


「確認」画面が表示されます。 
「回復」をクリックします。 
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「回復の進行状況」画面が表示されま 
す。リストアが完了すると、「状態コン 
ポーネントの復元が完了しました。」が 
表示されます。 

「閉じる」をクリックします。 
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以上で 、 Windows SharePoint Services のリストアが完了します。 
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おわりに 

本書では、富士通 PC サーバ PRIMERGY に、 Windows Small Business Server 2008を導入する方 
法を紹介しました。 Windows Small Business Server 2008に含まれるコンポーネントと、富士通 PC 
サーバ PRIMERGY 標準添付ソフトを組み合わせることで、安心かつ早急に IT インフラを構築できま 
す0 


富士通 PC サーバ PRIMERGY につきましては、以下の技術情報を参照願います。 
■PC サーバ PRIMERGY 
http :// primeserver . fuiitsu . com / primergy / 

■PC サーバ PRIMERGY 機種比較表 

http :// primeserver . funtsu . com / primergy / catalog / select - spec / 

■サーバ選定ガイド 

http :// primeserver . rujitsu . com / primergy / technical / select -_ model / 


富士通 PC サーバ PRIMERGY のお問い合わせ先。 

■PC サーバ PRIMERGY (プライマジー）のお問い合わせ 
http :// primeserver . funtsu . com / primergy / contact / 


cP 


-74- 


Copyright FUJITSU LIMITED 2009 












Fujfrsu 

Windows Small Business Server 2008導入ガイド 



cP 


-75- 


Copyright FUJITSU LIMITED 2009 






